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TABLE 2

VALUES OP Cb IN THE FORMULA, Q = C^lnhl^ FOR BROAD-CRESTED WEIRS
[Applicable to rising water surface only]

Measured
 Vkrtnrl    iv%
	Breadth of crest of weir (ft)
										
head, in feet, hc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	0.50
	0.75
	1.00
	1.50
	2.00
	2.50
	3.00
	4.00
	5.00
	10.00
	15.00

0.2
	2.80
	2.75
	2.69
	2.62
	2.54
	2.48
	2.44
	2.38
	2.34
	2.49
	2.68

0.4
	2.92
	2.80
	2.72
	2.64
	2.61
	2.60
	2.58
	2.54
	2.50
	2.56
	2.70

0.6
	3.08
	2.89
	2.75
	2.64
	2.61
	2.60
	2.68
	2.69
	2.70
	2,70
	2.70

0.8
	3.30
	3.04
	2.85
	2.68
	2.60
	2.60
	2.67
	2.68
	2,68
	2.69
	2.64

1.0
	3.32
	3.14
	2.98
	2.75
	2.66
	2.64
	2.65
	2.67
	2.68
	2.68
	2.63

1.2
	3.32
	3.20
	3.08
	2.86
	2.70
	2.65
	2.64
	2.67
	2.66
	2.69
	2.64

1.4
	33?
	3.26
	3.20
	2.92
	2.77
	2.68
	264
	2.65
	2.65
	2.67
	?64

1.6
	3.32
	3.29
	3.28
	3.07
	2.89
	2.75
	2.68
	2.66
	2.65
	2.64
	2.63

1.8
	3.32
	3.32
	3.31
	3.07
	2.88
	2.74
	2.68
	2.66
	2.65
	2.64
	2.63

2.0
	3.32
	3.31
	3.30
	3.03
	2.85
	2.76
	2.72
	2.68
	2.65
	2.64
	2.63

2.5
	3.32
	3.32
	3.31
	3.28
	3.07
	2.89
	2.81
	2.72
	2.67
	2.64
	2.63

3.0
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.20
	3.05
	2.92
	2.73
	2.66
	2.64
	2.63

3.5
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.19
	2.97
	2.76
	2.68
	2.64
	2.63

4.0
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.07
	2.79
	2.70
	2.64
	2.63

4.5
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	2.88
	2.74
	2.64
	2.63

5.0
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.07
	2.79
	2.64
	2.63

5.5
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32
	2.88
	2.64
	2.63

TABLE 2a
RELATIVE COEFFICIENTS, SUBMERGED CREST AND FREE CREST

hs
	C8
	hs
	cs

hc
	c
	hc
	C

0.0
	1.000
	0.6
	0.907

0.1
	0.991
	0.7
	0.856

0.2
	0.983
	0,8
	0.778

0.3
	0.972
	0.9
	0.621

0.4
	0.956
	1.0
	0.000

0.5
	0.937
	
	

